376     CORPORATE SOURCE INDEX

AUTHOR AFFILIATION

Pennsylvania State Univ., University
Park, PA

Pennsylvania, Commonwealth of

Petrotomics Co. (formerly Getty/Petrotom

ics Co.)

Philadelphia Electric Co.

ACCESSION
	SUBJECT
	

NUMBER
	CATEGORY
	

9203230281
	50-387
	P

9203230299*
	50-387
	P

9203250256
	50-387
	S

9203260230
	50-387
	S

9203260239
	50-387
	R

9203260239
	50-387
	R

9203160296*
	CONTRACT
	

9203180001*
	70-1054
	

9203180002*
	70-1054
	

9203180005*
	70-1054
	

9203190206
	50-5
	F

9203200103
	50-5
	H

9203120155*
	CONTRACT
	

9203180115
	PR
	

9203250104
	STATE PRO
	G

9203100223
	40-6659
	

9010250032
	PR
	

9203020141
	50-277
	P

9203020141
	50-277
	P

9203020144
	50-277
	P

9203020144
	50-277
	P

9203020161
	50-277
	P

9203020161
	50-277
	P

9203030091
	50-352
	P

9203030317
	50-277
	F

9203030322
	50-277
	R

9203030322
	50-277
	R

9203030325*
	50-277
	R

9203030325*
	50-277
	R

9203030389
	50-277
	R

9203030389
	50-277
	R

9203030394*
	50-277
	R

9203030394*
	50-277
	R

9203030402*
	50-277
	R

9203030407*
	50-277
	R

9203030416*
	50-277
	R

9203040308
	50-352
	R

9203040308
	50-352
	R

9203040317*
	50-352
	R

9203040317*
	50-352
	R

9203040328*
	50-352
	R

9203040328*
	50-352
	R

9203060085
	50-353
	S

9203060263
	50-277
	R

9203060263
	50-277
	R

9203060267
	50-352
	R

9203060267
	50-352
	R

9203060272
	50-277
	R

9203060272
	50-277
	R

9203060272
	50-277
	R

9203060272
	50-277
	R

9203060275
	50-352
	V

9203060275
	50-352
	V

9203060349
	50-352
	R

9203100092
	50-353
	P

9203100101*
	50-353
	P

9203100125
	50-352
	P

9203100125
	50-352
	P

9203100129*
	50-352
	P

9203100129*
	50-352
	P

9203160156
	PR
	

9203170161*
	50-277
	V

9203170347
	50-277
	R

9203180059
	50-278
	P

9203180071*
	50-278
	P

9203180236
	50-352
	R

9203180387
	50-352
	Q

9203180398
	50-352
	P

9203190340
	50-277
	J

9203190340
	50-277
	J

9203230015
	REGGD
	

9203230120
	50-277
	P

9203230157
	REGGD
	

9203230215
	50-278
	P

9203230266
	50-352
	F

9203230318
	50-352
	V

9203240281
	50-353
	.s

9203270006
	PRM
	

9203300011
	50-171
	R

9203300025
	50-352
	S

9203300068
	50-277
	V

9203300226
	50-277
	Q

9203300249
	50-352
	F

9203300249
	50-352
	F

9203300252*
	50-352
	F

9203300252*
	50-352
	F

9203300264
	50-277
	Q

AUTHOR AFFILIATION

Philippines

Phoenix, AZ

Pittsburgh, Univ. of, Pittsburgh, PA

Plateau Resources, Ltd.

Popham, Haik, Schnobrich & Kaufman, Ltd.

Portland General Electric Co.

Power Authority of the State of New York
(New York Power Authority)

Power Products & Services Co., Inc.
Power Resources, Inc. (formerly Sparklin
City Nuclear Corp.)

Power Safety International
President of U.S. & Executive Offices

Public Citizen Litigation Group
Public Citizen's Critical Mass Energy
Project

ACCESSION
	SUBJECT
	

NUMBER
	CATEGORY
	

9203310219
	50-352
	S

9203310255
	50-352
	S

9203260117
	ORG
	

9203090150
	PR
	

9203130193*
	CONTRACT
	

9203130293*
	CONTRACT
	

9203100221
	40-8698
	

9203090326
	40-8820
	

9203030015
	50-344
	F

9203030250
	50-344
	F

9203030408
	50-344
	R

9203040059
	50-344
	R

9203040130
	50-344
	P

9203040131*
	50-344
	P

9203040181
	50-344
	F

9203040206
	50-344
	F

9203090105
	50-344
	S

9203090185
	50-344
	P

9203110307
	50-344
	S

9203110331
	50-344
	F

9203120391
	50-344
	S

9203180101
	50-344
	H

9203180403
	50-344
	S

9203190008
	50-344
	P

9203200113
	50-344
	S

9203200269
	50-344
	P

9203200276*
	50-344
	P

9203200282*
	50-344
	P

9203230185
	50-344
	P

9203230317
	50-344
	R

9203240153
	50-344
	Q

9203250353
	50-344
	Q

9203270301
	50-344
	S

8811110062
	PR
	

9010250062
	PR
	

9203020195
	50-286
	P

9203020247
	50-333
	R

9203020249*
	50-333
	R

9203030061
	50-333
	S

9203030213
	50-286
	P

9203030225*
	50-286
	P

9203040264
	50-333
	S

9203060158
	50-286
	F

9203060242
	50-286
	R

9203060242
	50-286
	R

9203090028
	50-286
	R

9203090030*
	50-286
	R

9203090033*
	50-286
	R

9203090036*
	50-286
	R

9203110015
	PR
	

9203110026
	50-333
	F

9203110040*
	50-333
	F

9203110050*
	50-333
	F

9203120040
	PR
	

9203120102
	50-333
	S

9203180032
	50-333
	S

9203180229
	50-286
	R

9203180241
	50-333
	F

9203180274
	50-286
	S

9203190137
	50-333
	P

9203190142*
	50-333
	P

9203260329
	50-286
	F

9203270038
	50-333
	S

9203270269
	50-333
	S

9011140087
	PR
	

9203100218
	40-8857
	

9203100233
	40-8857
	

9203100234
	40-8857
	

9203100236*
	40-8857
	

9203100252
	40-8857
	

9203100255
	40-8857
	

9203100258*
	40-8857
	

9203100261*
	40-8857
	

9203110149
	40-8857
	

9203110162
	40-8857
	

9203110326
	40-8857
	

9203110347
	40-8857
	

9203110350
	40-8857
	

9203110153*
	CONTRACT
	

9203190433*
	CONTRACT
	

9203020149*
	COMMISSIO
	N

9203020154*
	COMMISSIO
	N

9203020159*
	COMMISSIO
	N

9203260022
	PR
	

9203060013
	PR
	

9203060013
	PR
	

3190160
